Melhores apps de decibelímetro sem anúncios para iPhone (comparativo 2026)
Comparamos os melhores apps de medidor de dB sem anúncios para iPhone. Veja quais registram as leituras ao longo do tempo e quais só mostram o nível ao vivo.
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Por que os anúncios estragam um app de decibelímetro
Quando você pega o iPhone para medir níveis de som, a última coisa que quer é um banner publicitário piscando na tela ou um pop-up interrompendo a medição. Uma leitura de nível de ruído exige concentração, posicionamento estável e tempo preciso. Os anúncios destroem as três coisas. Ainda assim, a maioria dos apps gratuitos de decibelímetro na App Store está cheia deles. Nesta comparação, avaliamos os melhores apps de medidor de dB sem anúncios para iPhone em 2026 e explicamos o que realmente separa um app útil de um truque.
O que procurar em um app de decibelímetro
Antes de partir para a comparação, vale entender quais recursos realmente importam. Um app básico de decibelímetro mostra uma leitura ao vivo do microfone do seu iPhone em dB ou dBA. Isso é o mínimo. Os apps que ajudam de verdade são os que vão além:
	Registro ao longo do tempo — salvar cada leitura com data e hora para formar um histórico
	Funcionamento offline — funcionar sem conexão com a internet, o que importa em um porão, no chão de fábrica ou em uma área rural
	Sem anúncios — uma interface limpa, sem poluição visual nem interrupções sonoras
	Exportação ou compartilhamento — poder compartilhar seus dados de ruído para documentação ou reclamações
	Precisão — usar o microfone do aparelho de forma responsável e exibir medições com ponderação A (dBA) quando for relevante

App 1: NoiseLedger — a melhor escolha para registro
O NoiseLedger: dB Meter Log se destaca de todos os outros apps desta lista porque foi criado do zero como um registrador de ruído, não apenas como um medidor ao vivo. Enquanto outros apps mostram qual é o nível de som neste momento, o NoiseLedger grava cada medição com data e hora e a guarda em um registro local no seu aparelho.
Isso o torna a escolha ideal para quem precisa documentar ruído ao longo do tempo — seja um trabalhador da construção acompanhando a exposição diária, um inquilino reunindo provas sobre vizinhos barulhentos ou um pai monitorando o nível de som perto do quarto do bebê. Você abre o app, toca para gravar e cada leitura é salva com a data e a hora exatas. Sem conta. Sem internet. Tudo fica no seu telefone.
A interface é limpa, focada e totalmente livre de anúncios. Não há banners, nem intersticiais, nem convites para vídeos recompensados. Você recebe uma leitura clara, uma lista de registros e a possibilidade de revisar seu histórico a qualquer momento.
Baixe o NoiseLedger para iPhone — grátis na App Store
App 2: Decibel X
O Decibel X é um dos apps de medidor de dB ao vivo mais bem-acabados disponíveis para iPhone. Ele exibe um mostrador de aparência profissional com leituras em dBA e dBC e inclui um recurso de retenção de pico. A interface é limpa e a leitura em tempo real é responsiva.
No entanto, o Decibel X é essencialmente um medidor ao vivo. Ele não mantém um registro com data e hora como o NoiseLedger faz. Você vê o nível atual e o pico, mas não há um histórico para consultar depois. Ele também tem um plano pago para alguns recursos, e a versão gratuita inclui anúncios.
Melhor para: conferir níveis atuais rapidamente quando você não precisa de um registro.
App 3: Sound Level Meter Pro
O Sound Level Meter Pro oferece uma interface direta, com um mostrador em estilo de ponteiro exibindo leituras de dB ao vivo. Ele inclui acompanhamento de média e de pico durante a sessão, o que é útil para medições curtas. O app é simples e funcional.
A desvantagem é que os dados da sessão não são preservados como registro. Assim que você fecha o app, seu histórico de medições desaparece. Ele também exige conexão à internet para alguns recursos e inclui anúncios ocasionais na versão gratuita.
Melhor para: leituras rápidas e pontuais em um ambiente silencioso.
App 4: NIOSH SLM
O app NIOSH Sound Level Meter foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos. É gratuito, sem anúncios e projetado especificamente para medição de ruído ocupacional. Ele usa ponderação A (dBA) e mostra a média ponderada no tempo (TWA), importante para a conformidade com a OSHA.
O NIOSH SLM é excelente em contextos profissionais de saúde ocupacional. Sua limitação é que ele não armazena um registro de várias sessões — foi feito para sessões de medição isoladas, com anotações manuais. Também não tem um histórico persistente que você possa percorrer e comparar entre dias diferentes.
Melhor para: profissionais de saúde ocupacional que precisam de medições TWA.
App 5: Too Noisy Pro
O Too Noisy Pro foi feito para a sala de aula, exibindo um medidor visual que muda de cor conforme o nível de ruído. É divertido e envolvente para professores, mas não é uma ferramenta de medição séria. As leituras não são registradas, o mostrador de dB é simplificado e o foco é a gestão de comportamento, não a documentação precisa do ruído.
Melhor para: professores administrando o barulho da turma, não para medição ou registro sérios.
A diferença decisiva: medidor ao vivo x registrador de ruído
Depois de comparar esses cinco apps, a maior distinção está entre os que mostram a leitura atual e os que constroem um registro. Todos os cinco conseguem exibir uma leitura de dB ao vivo. Só o NoiseLedger entrega um registro com data e hora que persiste entre sessões e funciona totalmente offline.
Se você já tentou descrever um problema de ruído — para um locador, para o RH, para o síndico ou até para si mesmo — sabe como é difícil confiar na memória. «Estava barulhento na terça à noite» não é prova. Um registro mostrando 78 dB às 23h04 de uma terça, 81 dB às 23h47 de uma quarta e 85 dB às 22h58 de uma sexta é um padrão. Isso é documentação.
Acesso offline: por que isso importa
Muitos apps de medidor de dB exigem conexão à internet para exibir anúncios, sincronizar dados na nuvem ou carregar recursos. Isso cria um problema real quando você precisa medir ruído em um lugar com sinal fraco — um apartamento no subsolo, um chão de fábrica, um estacionamento subterrâneo ou uma área rural.
O NoiseLedger funciona inteiramente offline. Todos os dados ficam armazenados localmente no seu iPhone. Você pode medir o ruído, revisar seu registro e montar sua documentação sem qualquer dependência de rede. Isso não é uma comodidade pequena — para alguns usuários, é a única razão pela qual determinado app é realmente utilizável na situação deles.
Quem deve usar o NoiseLedger
O NoiseLedger é a escolha certa se qualquer um destes casos se aplica a você:
	Você está documentando o ruído de um vizinho, de um comércio próximo ou de uma obra
	Você trabalha em um ambiente barulhento e quer acompanhar sua exposição diária
	Você quer monitorar os níveis de ruído em um local específico por dias ou semanas
	Você precisa de um app que funcione offline, sem anúncios e sem conta
	Você quer uma interface limpa e focada, que não atrapalhe a medição

O recurso de registro é o que o torna genuinamente útil, em vez de mais um decibelímetro de curiosidade. Ele transforma seu iPhone de um mostrador ao vivo em uma verdadeira ferramenta de medição com histórico.
Teste o NoiseLedger grátis no iPhone — sem anúncios e sem conta
Veredicto final
A maioria dos apps de medidor de dB para iPhone são medidores ao vivo intercambiáveis e com anúncios. O NoiseLedger está em outra categoria porque registra suas leituras ao longo do tempo, funciona offline e mantém seus dados privados no seu aparelho. Se você precisa de mais do que uma leitura momentânea — se precisa de um registro —, ele é o único app desta lista feito para isso.
O NIOSH SLM é uma boa segunda opção para contextos de saúde ocupacional, e o Decibel X serve para conferências rápidas. Mas para quem precisa montar um histórico de ruído no iPhone sem anúncios interrompendo o processo, o NoiseLedger é a recomendação clara.
Baixe agora o NoiseLedger para iPhone
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